iellońskiego 
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Dr JERZY DUBOWY 


emerytowany starszy wykladowca w Zakladzie Chemii Nieorganicznej na 
Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Zespołu Kriogenicznego. 

Wybitny specjalista w dziedzinie kriogeniki, popularyzator nauki, wychowawca 
wielu pokoleń chemików, troskliwy opiekun i przyjaciel młodych pracowników 
naukowych. Odznaczony za swą pracę Złotym Krzyżem Zasługi i Odznaką 
Zasłużony dla UJ. 

Człowiek o wielkiej skromności, życzliwości i ogromnym zaangażowaniu 
w sprawy Zakładu, Wydziału i Uczelni. 

Jego odejście jest wielką stratą dla całej społeczności Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. 


Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia. 


Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w poniedziałek, 18 stycznia 2010 roku 


o godzinie 13% na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 


REKTOR I SENAT UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU CHEMII 
ORAZ CAŁA SPOŁECZNOŚĆ AKADEMICKA 


